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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 

SHORT TENDER NOTICE 


No, P1 / 4282/ 2013 / C . 


18th June 2013. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Chemical for use in the Environmental Engineering Lab of 
Civil Engineering Department of College of Engineering 
Thiruvananthapuram . For more details visit the website 
www .cet.ac . in 

Tender No . — 14 / 13 /P1/C . 
Cost of tender form : 

Original 7 420 . 
Duplicate 3 210 . 

Original (By Post) — 460. 
| Last date and time of sale tender form - 29 - 7 -2013 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 30 -7-2013, 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
31- 7 - 2013, 11 a . m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp paper 
value of * 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 

-- തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലെ എൻവയോൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ കെമിക്കൽസ്. 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . വിശ ദ 
വിവരങ്ങൾ www.cet. ac .in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 14 /13/ പി1 / സി. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 1 210. 
ഒറിജിനൽ (തപാൽ വഴി) - 1 460. 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, Vellor 
P.O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash remittance as 
above or by money order on all working days between 
10 a.m . to 3 p.m . The tender should be superscribed as 
Tender No and date . Cheque , postage stamps, drafts , 
postal order etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. The tender forms are not transferable . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 29 -7 - 2013 2 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 30 - 7- 2013, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 31- 7 - 2013 , 
11 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി, മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന മേൽവിലാ 
സ ത്തിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
ൽ 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of R 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 

കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി 
യിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആന്റ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
- ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എയർ കണ്ടീഷണർ നൽകു ന്ന തിന് 
താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക് - 1 1,04,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 3 420 . 

പകർപ്പ് - 2010 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 8- 2013, 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്താണ്. 
College of Engineering, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 8- 2013, 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയ തിയും 
- സമയവും - 6 - 8 - 2013, 2 .30 മണി. 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 
No. D1/ 1809/2013. 

30th June 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of Air 
conditioners for the use in Computer Science and 
Engineering Department of Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam at a Total Cost of 3 1,04,000. 
Cost of tender forms (including taxes) : 

Original 7 420 
- Duplicate - 7 210 

Last date and time of sale of tender form 
5-8- 2013 , 2 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 6 - 8- 2013 , 
2 p . m . 

Date and time of opening of tender - 6-8-2013, 2.30 p. m. 

Those who want tender forms by registered post 
should send * 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 27 - 7 - 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
? 35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ യും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 27 - 7 -2013 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം - 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതണ്. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം ? 100 വില യുള്ള കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകര 
ണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതണ്. 
Office of the Principal, 
Rajiv Gandhi Institute of 

(Sd.) 
Technology, Kottayam . 

Principal. 


TENDER NOTICE 

[ No. CE 01- 2013- 14] 
File No . CE 41/2013 . 

2nd July 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Air conditioner to the Embedded System Lab of 
Electronics Dept. of IPT & GPTC Shoranur as list 
specified below . 


LIST OF ITEM 


above . No tender received after the specified date and 
time will be accepted on any account. Tenders which are 
not in the prescribed form , not stipulating the period of 
firmness and with price variation clauses and or subject 
to prior sale conditions are liable to be rejected . Other 
details can be had from the Office of the undersigned on 
all working days. 

ഷൊർണ്ണൂർ ഐ . പി. ടി. & ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേജിലെ എമ്പഡഡ് സിസ്റ്റം ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
എയർകണ്ടീഷണർ (1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ 
വെച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- വിവരണവും എണ്ണവും 1.5 ടൺ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ 
കൂളിംഗ് കപ്പാ സിറ്റി : 5200W, റോട്ടറി ടൈപ്പ് കമ്പ സ്സർ, 
മായ് സ് ചർ റിമൂ വൽ റേറ്റ് :1.4 Litr./ hr. എനർജി സ്റ്റാർ 
റേറ്റിംഗ്: നാലോ അതിൽ കൂടുതലോ - 1 എണ്ണം. 

ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു പുറത്ത് 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഐ . പി. ടി . & ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ്, ഷൊർണ്ണൂർ, പാലക്കാട് ജില്ല ” എന്ന വിലാസം 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ദർഘാസ് നമ്പരായ സി. ഇ .01/ 2013 - 14, 
ദർഘാസിന്റെ പേരായ “എമ്പ ഡഡ് സിസ്റ്റം ലാബിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ എയർ കണ്ടീഷണർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
എന്ന് കവറിന് മുകളിലായി മുദ്രാങ്കിതം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 

- നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായ 3 300 + വിൽപ്പന നികുതി 1 15 (ആകെ 7 315 ) 
ഓഫീസിൽ അ ടച്ച് നേരിട്ടോ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ 

പ്പെടുന്നവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയ്ക്കു പുറമെ തപാൽ 
നിരക്കായി X 40 അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഇരട്ടിപ്പു പകർപ്പുകൾ ? 150 + വാറ്റ് 8 രൂപ (ആകെ ? 158 ) 
അടച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വിലയായ അടച്ച തുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു 
ള്ളതല്ല. 

ദർഘാ സു കൾ ഈ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
16 - 8 - 2013 രാവിലെ 11 മണി വരെ വാങ്ങാ വു ന്നതും 
വാങ്ങിയ ദർഘാസുകൾ 16 - 8 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. മേൽക്കാണിച്ച തീയ്യതിയിലും 
സമയത്തിനുള്ളിലും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദർഘാസുകൾ 17 -8 - 2013 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള ദർഘാസു കാ രു ടെയോ 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 
മായിരിക്കും. 


Item Name 
Air Conditioner 


Qty . Required Specification 
1 No. 1. 5 Tonne Split AC, 

Cooling Capacity : 5200W 
Rotary type compressor, 
Moisture removal rate 1.4 
Litr./hr. Energy star rating : 
4 or above . 


Tenders should be addressed to the Principal , IPT & 
GPTC Shoranur in a sealed cover with the Tender 
No. CE 01/ 2013 - 14 and Tender Name - Supply of Air 
Conditioner to the Embedded System Lab of Electronics 
Dept., duly superscribed on the cover. 

Tender forms in the prescribed form can be obtained 
from the office (CE CELL ) of the Principal, IPT & GPTC , 
Shoranur either in person on cash remittance of 300 + 
VAT X 15 ( Total 7 315 ) or by post through Money order 
with postage charge of 40 (Rupees Forty only ) in 
addition to the cost of tender form , if the same is to be 
sent by post. Duplicate copiers of the tender form are 
also available on payment of 150 + VAT * 8 ( Total 
7 158 ). The cost of tender form once paid will not be 
refunded under any circumstances . Tender forms are not 
transferable too . 

The last date and time for the sale of tender form is 
upto 11 a.m . on 16 - 8 - 2013 and the last date of receipt of 
tender form is upto 3 p. m . on 16- 8- 2013. Recieved tenders 
will be opened at 11 a . m . on 17 - 8 - 2013 at the Office of 
the undersigned in presence of tenders or their authorized 
nominees who may be present at that time. 

Intending tenderers shall either submit the tenders 
directly of this Office or send the same so as to reach 
the undersigned on the due date and time mentioned 


നിശ്ചിത ഫോറത്തിലല്ലാത്തതും, നിശ്ചിത തീയ്യതിക്കും 
- സമ യ ത്തി നു ള്ളി ല ല്ലാ തെയും ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
Institute of Printing Technology & 
Government Polytechnic College, 

( Sd.) 
Shoranur. 

Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 

(1) 
| [ No. 1 /2013- 14] 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
13 - 8 - 2013, 2 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കോട്ടക്കൽ, 
പുതുപറമ്പ് പി. ഒ., മലപ്പുറം ജില്ല , കേരള, പിൻ- 676 501. 


LIST OF ITEMS 


Items 


SI. 
No . 


Units Section Pipe & 

Gauge 


Stack Weight 

( Kg.) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


No. B .1435( 5 )/2013 . 

2nd July 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for Physical Education Lab of 
Government Women s Polytechnic College, Kottakkal , 
Puthuparamba P. O ., Malappuram . 

Estimate Cost _ R 2 , 88, 698 . 

EMD (19 %) 7 2 , 887. 
Cost of tender form : 
- Original X 600 + Sales Tax (24) + Postal Charge (40) 

- 7 664. 
Duplicate - ൽ 300 + Sales Tax (12 ) + Postal Charge ( 40 ) 

3 352 . 
Due date and time for the sale of tenders form 
13- 8- 2013, 12 noon . 


1 


Bench Press 1 
Machine 
PEC Deck 1 


2 


100 Kg. 
(5 Kg .X20 Nos.) 

60 Kg. 
(5 Kg . x12 Nos.) 
80 Kg. 
(5Kg. x 16 Nos.) 
100 Kg. 
(5Kg, X20 Nos.) 


3 


High Lat & 
Rowing Pulley 
Cable Cross over 


4 


3x1.5 - 
- 16 Gauge 

3 x 1.5 - 
| 16 Guage 
1 3 X 1.5 - 

16 Gauge 
1 3 x 1 . 5 - 

16 Gauge 
1 3 x 1 .5 

16 Gauge 
1 3 x 1.5 

16 Gauge 
16 
Nos. 


Due date and time for the receipt of tenders form 
13 - 8- 2013, 1 p . m . 


of 


tender 


Date and time of opening 
13-8 -2013 , 2 p. m . 


5 Leg Curl & Leg 

- Extension ( F / W ) 
6 AB -Board Adi 


Address — The Principal, Government Women s 
Polytechnic College , Kottakkal, Puthuparamba P . O ., 
Malappuram , Kerala , Pin -676 501 . 


100Kg . 
( Cast Iron ) 


The tender forms are available from the office either 
in person or by post. Postal charge ? 40 is to be paid 
extra in case the tender from is requested by post. 


7 Dumbblles: - 

2 .5Kg.X4, 5Kg, X8 , 

10Kg. X2 , 15Kg.X2 
| 8 Barbells: 6Ft x 1 , 

5Ft x 1 , 4Ft x 1, 
Z bar 3Ft X 2 


5 
Nos. 


21Ft (25mm, 
Plated with 
Hand grip ) 
100Kg . 
(Cast Iron ) 


The cover containing tender form should bear the 
name of the tender, tender number, due date, from address 
etc . The cost of tender form will be accepted directly at 
office or through money order only . 

- കോട്ട ക്കൽ ഗവൺമെന്റ് വനിതാ പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എജ ക്കേ ഷൻ ലാബി ലേക്ക് 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് തയ്യാറുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം ( 19%) 7 2,887 - ന്റെ ഡി. ഡി . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ - 600 + 4 % വാറ്റ് ( 24 ) + തപാൽ ചാർജ്ജ് 
( 40 ) = { 664. 

പകർപ്പ് - 300 + 4 % വാറ്റ് (12) + തപാൽ ചാർജ്ജ്(40 ) = 
3 352. 


9 Weights: 2 .5Kg.X4, 14 

5Kg.X4, 10Kg. x4, Nos. 

15Kg. X2 
10 Adj Bench Press 1 2x2 – 
with Rack 

16 Gauge 
- 11 Double Twister 1 3x1. 5 

16 Gauge 
12 Air Walker | 1 2x2 

16 Gauge 
13 Multy gym 
- 6 station 
14 Adjustable bench 

press 6Ft/4Ft 1 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 8 - 2013 , 12 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 8 - 2013 , 1 മണി. 


(2 ) 


( 1 ) 


( 3) 


[No. 02 /2013 - 14 ] 


1 No. 


No. B /1435 (3 )) 2013. 

2nd July 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for basic industrial instruments and 
measurement system lab of this Institition . 


6 Nos. 


3 Constant Temperature Bath : 

Temperature controllable from 0°C to 
200°C , Provisions to insert minimum 

5 different types of temperature sensors 
4 Digital Multimeter: AC /DC current 

up to 10A , AC /DC voltage up to 600V , 
Auto ranging/Manual, Temp. measurement, 
Data hold , Frequency, Diode and 
Capacitance test feature, Resistance 
Measurement, Continuity buzzer, 
Sleep feature to save batteries 


Estimate Cost — * 4 ,53 ,700 . 
E . M . D . (1 % ) * 4 ,537. 
Cost of tender form 

Original 1,000 . Duplicate — 500 
Sale Tax = 40 

Sale Tax = 20 
Postal Charge 40 Postal Charge 40 
Total 1,080. 

Total560 . 
Due date and time for the sale of tender form 
14-8 -2013, 12 Noon . 

Due date and time for the receipt of tender form 
14 -8 -2013, 1 p . m . 


5 


6 Nos . 


6 


6 Nos. 


Date and time of opening of tender - 14 -8 -2013 , 
2 p. m . 

Address — The Principal, Government Women s 
Polytechnic College, Kottakkal, Puthuparamba P. O ., 
Malappuram , Kerala , Pin -676 501. 

The tender forms are available from the office either 
in person or by post. Postal charge * 40 is to be paid 
extra in case the tender form is requested by post . 

The cover containing tender form should bear the 
name of the tender , tender number, due date, from address 
etc. The Cost of tender form will be accepted directly at 
office or through Money Order only. 


Vernier Caliper (6 " /150 mm ): 
Hardened stainless steel Basic measuring 
function : Inside, outside , depth and step 
measuring 
Digital Vernier caliper (6 " /150 mm ): 
Hardened stainless steel , Internal, 
external and height dimensions are 
to be accurately measured , Zero 
setting in any position , Basic 
measuring function : Inside, outside, 
depth and step measuring , with 
large LCD display, Measuring range: 
0 - 150mm /0 -6 " , Resolution : 0.01mm / 
0.0005" , Repeatability : 0.01mm /0 .0005" 
0 .03mm /0.001" , (> 100 - 150mm ); 
Max . Meas . speed : 1 m /s ; 
Power : 2 x 1.5V SR44 
( Silver Oxide cell) 


6 Nos . 


7 Dial Vernier Caliper 300mm : Thumb 

wheel and locknut-stainless steel 
hardened. Range 300mm . Graduation 
0 .05mm Range/Per Revolution : 5mm . 


LIST OF ITEMS 


6 Nos. 


Sl. 
No. 
(1) 


Name of Items with 
Imp. Specifications 


Quantity 
Required Now 


- 


(2 ) 


(3) 


8 Micrometer (Screw Gauge): 0 -25mm 

Measuring Faces: Flatness-0 .3um , 
Parallelism -lum Spindle lock , 
Accuracy : 0 - 75mm : + 2um ; 
75 - 100 mm : + 3um stainless 
steel hardened. 


1 No. 


1 Level Gauge: Capacitive Type, 

Max . Level: 100 cm , 
Pump: FHP vertical pump, 
Digital indicator: 342 digit LED /LCD 
display to read levels in cms. 


9 


6 Nos. 


Digital Micrometer: 0 - 25mm Resolution : 
0 .001mm , Accuracy : + 0 .002mm , 
Jaw capacity: to 100mm /4" , 
zero at any point, Ball anvil 
adapter. 1 x SR44 battery 


2 


1 No . 


Level Switch : Stem and extension : 
Brass; Float: Buna -N Current/ 
voltage ratings: Suitable Operation : 
NC : Closes on low level, 
NO : Closes on high level 


10 


Set 


Slip Gauge set: Metric Rectangular 
Gauge Block Set, 1mm Base, 
112 Block per set, Grade K , 
Steel type 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(1) 


(3) 


Battery Charger : Fully automatic SCR 1 No. 
Battery Chargers . Float and boost or 
float-cum -boost , Const. V & I, thyristor 
controlled, upto 10 kw rating for lead acid ; 
The SMF or Nicd batteries range from 
20AH to 150AH and 12V, 24V, 48V 
Control Valve (Pneumatic ): Globe valve 2 Nos. 
type, 500 / 1000 Litre/hour, Valve action - Air 
to Open , Medium -water/air, End connection 
1 /2 " screwed , Spring range 0 -2 . 1 Kg/mm . 


26 


Govt. Women ’s Polytechnic College , 
Kottakkal, Puthuparamba P. O ., 
Malappuram . 


(Sd .) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


No. A4/1499 /2013. 


28th June 2013. 


Sealed tenders are invited from reputed firms for the 
supply of Equipments to Physical Education Section , 
Government Polytechnic College , Meenangadi. The 
tenders should be superscribed with tender for materials 
to Physical Education Section , Government Polytechnic 
College, Meenangadi. 


11 Planimeter: Tracer arm with Lens, 6 Nos. 

Max. Resolution 0.01 sq. inch , 
Typ . Measuring range 6 x 13 in , 

Instrument accuracy + 0 .2 % 
12 Hg in Steel Thermometer : Standard 6 Nos . 

dial type, 0 - 200°C , Accuracy +0 .2 % 
13 Rotameter : Range- 10 ,000 Lph ; 

2 Nos. 
Body - Acrylic or glass; Float 

material- SS ; Connection 34" Flanged 
14 Venturimeter: Made of cast iron with 2 Nos. 

gun metal bushes. Internal Diameter 

25mm , for 3/4" piping 
15 Orifice plate: For 3/4" piping 

2 Nos . 
16 Digital Thermometer: Single or dual 3 Nos . 

Pt 100 inputs, resolution 0 . 01°C , 
Accuracy > 40 milli Kelvin (0 .04°C ), 
PC interfacing S / W , 3 or 4W sensors 
with auto recognition , Readout directly 
in °C , °F, K and 22 . RS232 (remote 
controll and measurement) as std . 
Bench mounting (or pannel option ), 
Rechargable battery or AC adapter, 

0 - 500°C , response time < 1Sec . 
17 Pressure switch : For different input 1 No. 

pressures for mm of WC and /Hg . 
18 Proximity Switch : Magnetic / Electric / No. 

Inductive Type 
19 Optical Pyrometer: Spectral Sensitivity : 1 No. 

visible and IR region ; Temp. Measuring 
Range: 0 to + 1000°C ; Accuracy : + 5°C ; 
Analog O /P : set to 0 to 1 V or 0 to 10 V ; 
Resolution of the Analog O /P : 12 bit ; 
Digital Interface V24 (RS232C ): 
1200 to 19 ,200 bps (baud ); 
Operating Voltages : 24 V DC ; 
Current Consumption : 80 mA, A temp. 

source/Hot source may be provided 
20 Psychrometer: Std., (Humidity ) ranges 2 Nos. 

from 0 % - 100 % 
21 Hydrometer: Std. Type for different 4 Nos. 

density ranges 
Pedestal Fan : ( for using with 

2 Nos. 
Stroboscope & Tachometer ), 
Speed control (mechanically or 
electronically ), 3 Blades , Speed 

1300 rpm , Sweep 0 -600mm 
23 Bulb Hygrometer : (Humidity ) 

2 Nos . 
ranges from 0 % - 100 % 
24 Vacuum Cleaner : Auto cord winder, 1 No . 

On board accessory storage facility , 
wheels for easy maneuverability, 
fine dust filter for pure air, 
with all accessories 


Cost of tender form 400 + VAT 5 % . 

Last date and time of sale of tenders 
20-8 -2013, 11 a. m . 

Due date and time— 20 -8 -2013, 1 p . m . 
Date and time of opening — 20 -8 -2013, 3 p. m . 

The tender form may be had from the office of the 
undersigned officer during the working hours. The tenders 
should be accompained with 1 % of E . M .D . of the total 
cost and an agreement in Kerala Stamp Paper worth 
* 100 . The late and incomplete tenders will not be 
accepted . The detailed list of the items may be had along 
with the tender forms. Those who wished to have the 
tenders through Registered Post they should send M . O . 
of 36 to the undersigned . 


മീനങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
മുദ്രവെച്ച കവറിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
കവറിന് പുറത്ത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് 
ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന തല വാചകം പ്രത്യേകം 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
BØPETOMỪ Gobyomolong je 400 + loſ 5 % . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
No010 20 - 8 - 2013 , 11 mm . 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും refundable under any circumstances . The tender forms are 
സമയവും 20 - 8- 2013, 1 മണി. 

not transferable . Sale of tender forms will be closed at 

3 p . m . on 12 -8 -2013 . Cheques, Postage Stamps, D . D ., IPO 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

etc . will not be accepted towards the cost of forms, not 
20 - 8- 2013 , 3 മണി. 

will the forms be sent as per V .P .P . Duplicate forms, if 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ മീന ങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ് - required will be issued at 3 265 per copy. 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 

Those who want tender form by post, should sent an 
സമയങ്ങളിൽ X 420 നേരിട്ട് അടച്ചോ ? 456 മണിയോർഡർ 

additional amount of 7 27 towards the postal charge . 
അയച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

Sale of tender forms will begin only after publication 
ദർഘാസിനൊപ്പം മൊത്തം സംഖ്യയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായും 

of this notification in the dailies. 
കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ? 100 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപൂർണ്ണവും വൈകി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
കിട്ടിയതുമായ ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ 

റിസേർച്ച് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ കംപോണൻസ് വിതരണം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം നൽകുന്നതാണ്. 

ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
LIST OF ITEMS 

--മുദ്രണം ചെയ്ത ദ ർ ഘാ സു കൾ പിൻ സിപ്പാൾ, 
Treadmiller ( 1), Power Resistance Elleptical ( 1), ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
Body Twister (1), Exercise Bench - Flat ( 1), Yoga Mat (25), വിലാസത്തിൽ 12- 8- 2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
Dumbels — 1 kg . (2), Dumbels — 2 kg. (2 ), Dumbels 4 kg. ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
(2 ), Dumbels — 5 kg . (2), Weight Training Bar Bell — 1 feet ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 13- 8-2013 രാവിലെ 
( 1), Weight Training Bar Bell — 3 feet ( 1), Weight Training 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെ 
Bar Bell — 4 feet (1 ), Weight Training Bar Bell — 5 feet ( 1), സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
Weight Training Bar Plate — 2 kg . (4), Weight Training Bar 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ 
Plate — 4 kg . (4), Weight Training Bar Plate — 6 kg. (2 ). 

സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
Office of the Principal, 

(Sd .) 

കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ ? 525 
Govt. Polytechnic College , 

Principal. ( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
Meenangadi. 

ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ ? 265 

( നികുതിയടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
| RE - TENDER NOTICE 

ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക് ഡിഡി/ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 

ഐ . പി . ഒ . എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല . വി . പി . പി. 
No . D2/ 4112 /2012. 

26th June 2013 . 

അ നു വ ദ നീ യ മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 12 - 8 – 2 013 
Sealed tenders are invited for the supply of ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ പണമടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 
Components for Electrical and Electronics Department to 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
Government College of Engineering , Kannur for the 

തപാൽ ചാർജ്ജായി 3 27 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
following work . 

മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
The tender should be superscribed No. D2/ 4112 / 12 ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 
and addressed to the Principal, Government College of 
Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. 

Govt. College of Engineering, 

( Sd.) 
Last date of receipt of tender is on 12 - 8 - 2013 at 4 p . m . 

Kannur. 

Principal. 
and the tender will be opened at 11 a . m . on 13- 8 - 2013 
in the presence of such of the tenderer or their authorized 
representatives who may be present at the time. 
Late tenders will not be accepted . 


Indending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering, 
P . 0 . Parassinikkadavu , Kannur- 670 563 obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a Cash remittance of 525 which is the 
price fixed for a form /set of forms and which is not 


